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Koordinierungsstelle des RKI Agenda der 2019-nCoV-Lage-AG 


Agenda AG-Sitzung „Neuartiges Coronavirus (2019-nCoV)-Lage“ 


Die „nCoV-Lage-AG“ wird RKI einberufen, um strategische Entscheidungen der 
Krisenreaktion zu treffen. Sie tritt in regelmäßigen Abständen zusammen. 


Lage: Neuartiges Coronavirus (2019-nCoV), Wuhan, China 


Datum, Uhrzeit: 24.01.2020, 13-14:30 Uhr 


Sitzungsort: RK EEE 


Teilnehmende: FG14, FG17, AL1, FG32, FG36, AL3, IBBS, ZBS1, ZBS-L, 
INIG, ZIG-L, Pressestelle, VPräs, Präs 


Agenda: 


TOP | Beitrag/Thema eingebracht von 
1 Aktuelle Lage INIG/FG36 


2 Aktuelle Dokumente, Kommunikation - 

Update Presse/alle 
RKI-Internetseite 
FAQ für RKI-Webseite 


=! 
Labordiagnostik FG17/ZBS1 
e Umpgebungsuntersuchungen 
e Kurzprotokoll zur TK mit KLam 
23.01.2020 
Surveillance Anforderungen FG36/FG32/IBBS I 
Oo 


- E 

e Infobrief zur Übermittlung 
Rechtliche Aspekte 
Datenschutz bei wissenschaftlichen 
Studien 


Maßnahmen zum Infektionsschutz 
Klinisches Management 

e Deutsches Ärzteblatt Beitrag 
Transport (Grenzübergangsstellen) 


8 Informationen aus der Koordinierungsstelle FG32 
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Kommunikation mit anderen Behörden, 
GMLZ-Lagebericht 
Informationsfluss über bzw. aus 
TK/Treffen sicherstellen 

Andere Themen 


e GOARN-Aufruf zur Unterstützung 


